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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICES 

(1 ) 
No. G5 - 2300/2012 . 

25th May 2012. 
Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing Tender No. G5 - 6 / 12 - 13 for the supply of 
Bread - 35500 kg. worth of 5 , 00 , 000 for the year 
2012 -13 for the use of Medical College Hospital, Thrissur. 

Cost of tender form (Original) - 1, 000 + Sales Tax. 
Date of sale of tender form - 26-6 -2012 . 

Closing date and time of sale of tender form - 28- 6- 2012 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 30 -6 - 2012 , 
11 a. m . 

Opening date and time of tender — 30 -6 -2012 , 
12 noon . 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the Cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any , required can be had from this office 
during office hours in working days. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 2012 - 13 കാലയളവി 
ലേക്ക് ഉദ്ദേശം 5,00, 000 വില വരുന്ന ബഡ്- 35500 kg. 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ദർഘാസ് നമ്പർ ജി5 - 6 /2012 -13 എന്ന 
തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാടിസ്ഥാന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ഒറിജിനൽ) - 1,000 + 
വില്പന നികുതി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി - - 26 - 6 -2012. 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 28- 6 - 2012 , 3 മണി. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 30 - 6- 2012 , 11 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 6 - 2012, 
12 മണി. 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാരംഭ ഉടമ്പടിവെക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില 
നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീക്കിവെയ്ക്ക 
ന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാരംഭ ഉടമ്പടിവെക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില 
നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീക്കിവെയ്ക്ക 
ന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
SI. Name of Items 

Quantity Required 
No . 


( 2) 


1 Medical Oxygen B -type (1 .5m ) 900 cylinders 
2 Medical Oxygen C -type (5m:) 200 cylinders (1000 m2) 
3 Medical Oxygen D -type (7m ) 3393 cylinders ( 23751 


No. G5- 2887/2012 . 

25th May 2012. 
- Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing Tender No . G5 - 7 /12 -13 for the supply of 
following item worth of 4 ,99,961 for the year 2012- 13 
for the use of Medical College Hospital, Thrissur. 


m ) 


( 3 ) 


Cost of tender form ( Original) - 


1, 000 + Sales Tax . 


Date of sale of tender form - 25 - 6- 2012 . 

Closing date and time of sale of tender form — 28 -6 -2012 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 30 -6 - 2012 , 
11 a . m . 

Opening date and time of tender — 30 -6 - 2012 , 
12 noon . 


Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the Cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 

The undersigned reserves the right to accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons. 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 


No. G5-3253/2012. 

28th May 2012. 
Competitive tenders are invited in sealed covers 
superscribing Tender No. G5 -8 /12 - 13 for the supply of 
Nitrous Oxide (17m ) — 149 cylinders (2533000 Ltr.) worth 
of 5 , 00 , 000 for the year 2012 -13 for the use of 
Medical College Hospital, Thrissur. 

Cost of tender form ( Original) - 1,000 + Sales Tax . 
Date of sale of tender form — 29 -6 -2012 . 

Closing date and time of sale of tender form — 2 -7 -2012, 
- 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 6 - 7 - 2012 , 
11 a . m . 

Opening date and time of tender — 6 -7 -2012 , 
12 noon . 

Every tender should be accompanied by an EMD of 
1 % of the Cost of tender item along with agreement in 
Kerala Stamp Paper worth 100 . 

The undersigned reserves the right of accept/reject/ 
postponed any tender without assigning any reasons . 
Further details if any, required can be had from this office 
during office hours in working days. 

-- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 2012- 13 കാലയള 
വി ലേക്ക് ഉദ്ദേശം 5 , 00 , 000 വില വ രു ന്ന നെട സ് 
ഓക്സൈഡ് 17m3 _ 149 cylinders ( 2533000 Ltr.) വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് ദർഘാസ് നമ്പർ ജി5 - 8 | 2012 - 13 എന്ന 
തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മൽസരാടിസ്ഥാന 
ത്തിൽ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ഒറിജിനൽ) - 1000 + 
വില്പന നികുതി. 


തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് 2012 - 13 കാലയളവി 
ലേക്ക് ഉദ്ദേശം 4, 99, 961 വില വ രുന്ന മെഡിക്കൽ 
ഓക് സി ജൻ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് ദർഘാസ് 
നമ്പർ ജി5 -7 / 2012 -13 എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയ മുദ്രവെച്ച 
കവറുകളിൽ മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( ഒറിജിനൽ) - 1, 000 + 
വില്പന നികുതി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 25 -6 - 2012 . 


- ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും -- 28 - 6 - 2012, 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 6 - 2012 , 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 6 - 2012 , 
12 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി -- 29 - 6- 2012 . 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 2 -7 -2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 6 - 7 - 2012, 11 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും --6-7 -2012 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 5 % വാറ്റ് നികുതി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 7 - 2012, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
5 - 7 - 2012 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 100 വിലയുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പാരംഭ ഉടമ്പടി വെയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഫോറത്തിന്റെ വില 
നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവര 
ങ്ങ ൾ പവൃത്തി സമ യ ങ്ങ ളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭ്യമാണ്. കാരണം കാണിക്കാതെ ദർഘാസ് നീക്കിവെയ്ക്ക 
ന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 7 - 2012, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31- 12 - 2012. 


Medical College Hospital , 
Thrissur. 


- (Sd.) 
Superintendent. 


-- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ട 
തുമായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


TENDER NOTICES 


( 2 ) 


No. S4826/2011 . 

21st May 2012. 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of 1 Ton Split Air Conditioner with 
Stabilizer to the X- Ray Unit - 1 No. Government General 
Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S - 4826/ 2011 . 


No. S- 5489/2011. 

| 23rd May 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of Binocular Microscope with Halogen 
illumination - 1No. ( 1 000 x , 40 x , 10 X objectives ) to 
Government General Hospital, Kozhikode . 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S - 5489 /2011. 

Estimate Cost - 25 ,000. 
EMD1 %. 


Estimated Cost - 


25,000 . 


EMD - 1 %. 


| Price of tender (in duplicate ) ST cash only 
400 + 5 % VAT. 

Last date and time of close of sale of tender forms 
4- 7-2012 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender - - 5 - 7- 2012 , 
5 p. im . 

Date and time for opening of tender - 6 - 7- 2012 , 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firms , 
31 -12- 2012. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent, 
The Superintendent, Government General Hospital, 
Kozhikode- 32 . 


Price of tender (plus) ST cash only — 400 + 5 % VAT . 

Last date and time of close of sale of tender forms— 
- 4- 7-2012 , 3 p . m . 

Last date and time for receipt of tender - 5 - 7 - 2012 , 
- 5 p . m . - 

- Date and time for opening of tender - 6 - 7- 2012 , 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firms 
31 - 12 - 2012 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Government General Hospital, 
Kozhikode-32. 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് 
ഹാലജൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ സഹിതമുള്ള ബൈനോക്കുലർ 

മെകാ ് കോപ്പ് 100 X 40 x , 10 ഒബ് ജ ക് ടീ വു കൾ 
ഒരെണ്ണം സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ 
ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന ക വ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്-5489 / 11 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 25,000 . 
നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 5 % വാറ്റ് നികുതി. 


- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 
എക്സ്റേ യൂണിറ്റിലേക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ സഹിതമുള്ള 1 ടൺ 
സപ്ളിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ ഒരെണ്ണംസപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ എസ്- 4826/11 
എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 25, 000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


| ly 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 4 - 7 - 2012 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കുന്ന കവറി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ 
എസ്- 2323 / 12 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 1, 14,000 . 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
5 - 7 - 2012, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 6 - 7 - 2012 , 
12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 12 - 2012. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശു പത്രി, 
കോഴിക്കോട്- 32 . 


നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + 5 % വാറ്റ്. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 4 - 7 - 2012 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
5 - 7 - 2012 , 5 മണി. 

-- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 7 - 2012, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


| ( 3 ) 


No . S -2323 /2012 . 

23rd May 2012 . 
Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of the following items to Government 
General Hospital, Kozhikode . 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 31 - 12 - 2012. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്- 32. 


S/. 
No . 


Government General Hospital, 
Kozhikode . 


Quantity 

| Nos. 


( Sd .) 
Superintendent. 


Name of Items 


K3 EDTA Vials 

15000 
Clot Activator Tubes 

15000 
Blood Collection Vials 
(Fluride Oxalate ) 

15000 
Superscription tender number should be specifically 
noted as No. S - 2323 / 12 . 

Estimate Cost -- 1 ,14, 000. 
EMD1 %. 
Price of tender (plus ) ST Cash only — 400 + 5 % VAT. 

Last date and time of close of sale of tender forms— 
4-7-2012, 3 p. m. 

Last date and time for receipt of tender — 5 -7 - 2012 , 
5 p. m . 

- Date and time for opening of tender - 6 - 7 - 2012 , 
12 noon . 

Date upto which the rates are to be firms — 
31- 12- 2012. 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Government General Hospital, 
Kozhikode - 32 . 

- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് 
താഴെപ്പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
| കമ സാധനത്തിന്റെ 

ആവശ്യമായ 
നമ്പർ - പേര് 

എണ്ണം 
കെ3 ഇ . ഡി. റ്റി. എ . വൈയാൽ സ് 

15000 
2 ക്ളോട്ട് ആക്ടിവേറ്റർ ട്യൂബ്സ് 

15000 
ബ്ളഡ് കളക്ഷൻ വൈയാൽസ് 


(ഫ്ളൂറൈട് ഓക്സലേറ്റ്) 


15000 


